88                                    .   Mehrwellige Strome.
Driickt man nun die geometrische Addition der Sinus- und Kosinus-Glieder syrabolisch aus und multipliziert die erste Gleichung mit j und addiert sie zu der zweiten, so wird
n
Bei symmetrischen Kurven laBt sich das Verfahren sinngemaB fiir die Ordinaten einer Halbwelle* anwenden, indem man sie unter
den Winkeln M —    aneinanderreiht, worin n  die Anzahl Teilpunkte
n
der Halbwelle ist.
Weitere graphische Methoden s. Houston & Kennelly, ETZ 1898, S. 714; Varreka, ETZ 1907, S. 482; Pichelmeyer u. Sehrutka, ETZ 1912, S. 129; v. Sanden, Archiv f. Elektrotechnik 1912, Bd. I, S. 42; Slaby, Archiv f. Elektrotechnik, Bd. II, S. 19 und ETZ 1919, S. 535. Uber experi-mentelle Aufnahme von Kurven s. Ohrlich, Aufnahme und Analyse von Wecheelstromkurven. Braunschweig 1906. t)ber einen mechanischen Analysator nach Chubb s. Hartenheim, ETZ 1917, S. 48.
34. Effektivwert und Leistung mehrwelliger Strome.
Es seien zwei mehrwellige Wechselstrome gegeben
cos ^ co tf) = 27 &"* OT sin (K co t -f- ip*), b'x cos « co t) = 2i'Mm sin (K co t -j~ yj'x). T
Es soil der Mittelwert ihres Produktes —• \ii'dt berechnet wer-
den. Fiir zwei Sinusfunktionen von verschiedener Frequenz ist der Mittelwert des Produktes gleich Null, ebenso fiir das Produkt einer Sinus- und einer Kosinusfunktion von gleicher Frequenz. In dem Produkt U' braucht man daher nur Faktoren zu beriicksichtigen, die sich aus zwei Sinus- oder zwei Kosinusgliedern von gleicher Frequenz zusammensetzen, fiir die n denselben Wert hat. Daher ist T
-J *YcZ< = J^(e^ + i^                                           C105)
o
Sind die beiden Strome i und H identisch,  so erhalt man das Quadrat des Effektivwertes (J)
Hierin ist bis a13L und \ bis b^ bestimmt wefden, wobe: die Oberwellen von der 13. an vernachlassigt werden, so erhall man fiir die verschiedenen Einteilungen nach Gl. 103 a
